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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ _ Αρ. Φύλλου 268 

29 Δεκεμβρίου 1995 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

454. «Καθίϊρισμός τρόπου κληρώοεως των αξιωματι¬ 
κών ως οτρατοδικών» . 1 

455. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον 
έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρή- 


σεως. 2 

ΠΡΟΕΔΡ ΙΚΑ ΔΙΑΤΑ ΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 454 (1) 


«<Καθοριομός τρόπου κληρώοε((ΐ)ς των αξιωματικών ως 
στρατοδικών·», 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έρχοντας υπόψη: 

α. Τις διατόξεις των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. ιε^ και 178 
παρ. 1,2 και 8 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που κυ¬ 
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν, 2287/95 (ΦΕΚ Α' 20). 

β. Τη διάταξη του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α' 
137), η οποία προστέθηκε με τα άρθρο 27 του Ν, 2081 /92 
(ΦΕΚΑ' 154). 

γ» Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Προεδρικού Δια¬ 
τάγματος αυτού δεν προκαλεΐται οικονομική επιβάρυνση 
στον κρατικό προϋπολογισμό. 

δ. Τηνυπ* αριθμ. 568/95 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της ΕπικρατεΙσς, ματά από πρόταση του Υπουργού Εθνι¬ 
κής Αμυνας, αποφοαίξουμε. 

Αρθρο 1 

Πίνακας Αξιωματικών για κλήρωση ως στρατοδικών 

1. Όπου στο Προεδρικό Διάταγμα αυτό σναφέρεται ο 
όρος στρατοδικείο νοείται και το ναυτοδικείο και το αερο¬ 
δικείο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ, ιγ^ ΣΠΚ, 

2. Η κλήρωση με την οποία επιλέγονται οι Στρατοδίκες 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου θ του άρθρου 
178 του Στρατιωτικού Ποινικού Κς^ικα (ΣΠΚ) γίνεται με 
βάση πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι Αξιωματικοί που 
πληρούν τις προϋποθέσεις να κληρωθούν ως στρατοδίκες 


και στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχει λόγος ανικα- 
νότητος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 3 του παρό¬ 
ντος» 

3.0 πίνακας συντάσσετσι από τον γραμματέα του στρα- 
χοδικέίου και παραδίδετοι στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
κλήρωσης των Αξιωματικών ως στρατοδικών 

Αρθρο 2 

Προϋποθέσεις κλήρωσης Αξιωματικών ως στρατοδικών 

ίκανοί να εκπληρώσουν καθήκοντα στρατοδίκη είναι: 

α. Οι Αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι παραγωγής σχο¬ 
λής Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και φέρουν 
βαθμό τουλάχιστον ΤαξΙαρχου και αντιστοίχων για τους 
άλλους κλάδους κατά τις διακρίσεις του άρθρου 178 παρ. 
2 ΣΠΚ (άρθρο 172 παρ. 1 εδ. β^ ΣΠΚ). 

β» Οι Αξιωματικοί των γενικών υπηρεσιών του λιμενικού 
σώματος μπορεί να ορίζονται ως στρατοδίκες στο ναυτο¬ 
δικείο, εφόσον φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Αρχι¬ 
πλοίαρχου (ΛΣ), μόνον όταν οι κατηγορούμενοι είναι λιμε¬ 
νικοί (ι^θρο 172 παρ. 1 εδ. γ' ΣΠΚ). 

Αρθρο 3 

Λόγοι ανικανότητας 

Ο Αξιωματικός στερείται της ανωτέρω ικανότητας εγ¬ 
γραφής στον πίνακα επιλογής στρατοδικών όταν: 

α. Ασκηθεί κατ' αυτού ποινική δίωξη για στρατιωτικό 
έγκλημα ή έγκλημα από τα αναφερόμενο στη διάταξη του 
άρθρου 10 παρ. 2 ΣΠΚ ή οηοιοδήποτε άλλο έγκλημα εκ 
δόλου τελούμενο, που επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχι¬ 
στον τριών (3) μηνών. 

β. Καταδικαοθεί αμετάκλητο για οποιοδήποτε έγκλημα 
εκ δόλου σε ποινή φυλακίοεως άνω των τριών (3) μηνών. 

γ. Παραηεμφθεί σε ανακριτικό συμβούλιο ή τιμωρηθεί 
με καταστατική ποινή (πρόσκαιρη παύση ή προσίορινή 
απόλυση, απόταξη ή αποβολή). 

δ. Τελεί σε αναρρωτική άδεια μεγαλύτερη του ενός (1) 
μηνάς. 

ε. ΚριθεΙ οριστικά δυσμενώς από το αρμόδιο συμβούλιο 
του νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών των Αξιωματικών 
κατά την τελευταία κρίση. 
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Άρθρο 4 

Λόνοι αποκλεισμού - εξαίρεσης (κωλύματα). 

Πέρα από τους λόγους που αναφέρονται ατα άρθρο 14 
παρ. 1 και 2 και 15 ΚΠΔ, αποκλείονται να εκτελέσουν κα¬ 
θήκοντα στρατοδίκη, όοοι Αξιωματικοί: 

α. Ελαβαν μέρος στην προδικασία της προς εκδίκαση 
αξιόποινης πράξης και ιδίως αν μήνυσαν αυτή, ενήργησαν 
προανάκριση, κατέθεσαν ως μάρτυρες, γνωμοδότησαν ως 
πραγμοτογνώμονες ή τεχνικοί σύμβουλοι στην ίδια υπό¬ 
θεση. 

β. Ασκησαν διοικητικό έλεγχο κατά του κατηγορούμε¬ 
νου ή του παθόντος αναφορικά με την προς εκδίκαση 
αξιόποινη πράξη. 

γ. Έχουν ιδιαίτερη φιλία η οικειότητα ή έχθρα με τον κα¬ 
τηγορούμενο ή τον παθόντα. 

Άρθρο 5 

Σύνταξη Πινάκοϊν Αξιωματικών για κλήρωσή τους ως 
στρατοδικών. 

1. Ο Γραμματέας κάθε στρατοδικείου ενημερώνει 
έγκαιρα εγγράψως τους Διευθυντές τιαν αρμοδίων γρα¬ 
φείων όλων των Μονάδων, Υπηρεσιών, Συγκροτημάτων, 
Σχηματισμών και Επιμελείων του Στρατού Ξηράς και αντι¬ 
στοίχων του Πολεμικού Ναυτικού - Λιμενικού Σώματος ή 
Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται στην έδρα ή στην 
περιφέρειά του και εάν παρίσταται ανάγκη, στο οικείο Γε¬ 
νικό Επιτελείο, για την αποστολή καταστάσεων Αξιωματι¬ 
κών, εφόσον πρόκειται να εκδικααθεί ποινική υπόθεση με 
κατηγορούμενο βαθμού Συνταγματάρχη έως και Στρατη¬ 
γού και αντιστοίχων για τους άλλους κλάδους των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων, 

2. Στις καταστάσεις αυτές αναγράςρονται κατά σειρά τα 
ονοματεπώνυμα και ο βαθμός όσων Αξιωματικών πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να επιλεγούν με κλήρωση ως στρα¬ 
τοδίκες, καθώς και αυτοί στο πρόσωπο των οποίων συ¬ 
ντρέχει λόγος ανικανότητας απ' αυτούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του παρόντος. 

3. Όλες οι Μονόδες και Υπηρεσίες της παρ, 1 του άρ¬ 
θρου αυτού αποστέλλουν στο Γραμματέα του στρατοδι¬ 
κείου τις παραπάνω καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να 
έχουν περιέλθει σ’ αυτόν το αργότερο μέχρι την 25η κάθε 
μήνα, κάνοντας, όταν απαιτείται, μνεία του συντρέχοντος 
λόγου ανικανότητας. 

4. Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη υπηρεσιακή 
μεταβολή για κάποιον που έχει αναγραφεί στις υποβλη- 
θείσες καταστάσεις, ιδίως προαγωγή, αποστρατεία, μετά¬ 
θεση, απόσπαση, εισαγοιίγή σε Νοσοκομείο, οι Μονάδες 
και Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου αυτού ενημερώνουν 
άμεσα τον γραμματέα του στρατοδικείου ο οποίος και δε^ν 
περιλαμβάνει αυτόν στον πίνακα Αξιωματικών για κλή¬ 
ρωση του ως στρατοδίκη, 

5. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο γραμματέας του 
στρατοδικείου την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα συ- 
ντάσει πίνακα Αξιωματικών για τη δικάσιμο του επόμενου 
μήνα. Για την σύνταξη του πίνακα αυτού λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός του κατηγορουμένου σύμφωνα με τις 
παρακάτω διακρίσεις. Ο Πίνακας παραδίδεται αυθημερόν 
στον Πρόεδρο, 

6. Στον πίνακα αυτό δεν αναγράφεται ο Αξιωματικός για 
τον οποίο προκύπτουν λόγοι ανικανότητας κατά τα ανα¬ 
γραφόμενα στο άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος αυ¬ 
τού. 


Πίνακας 1 

Κατηγορούμενος με βαθμό Συνταγματάρχη και αντι¬ 
στοίχων για τους άλλους κλάδους: 

Συντάοοεται ενιαίος πίνακας με τα ονοματεπώνυμα 
όλων των Αξιωματικών βαθμού Ταξιάρχου και αντιστοί¬ 
χων. 

Πίνακας 2 

Κατηγορούμενος με βαθμό Ταξίαρχου και αντιστοίχων 
για τους άλλους κλάδους: 

Συντάσσεται ενιαίος πίνακας με το ονοματεπώνυμα 
όλων των Αξιωματικών βαθμού Ταξίαρχου, αρχαιοτέρων 
του κατηγορουμένου. 

Πίνακας 3 

Κατηγορούμενος με βαθμό Υποστράτηγου και αντιστοί¬ 
χων για τους άλλους κλάδους: 

Συντάσσεται ενιαίος πίνακας με τα ονοματεπώνυμα 
όλων των Αξιωματικών βαθμού Υποστράτηγου, αρχαιοτέ- 
ρων του κατηγορουμένου. 

Πίνακας 4 

Κατηγορούμενος με βοθμά Αντιστράτηγου και αντιστοί¬ 
χων για τους άλλους κλάδους: 

Συντάσσεται ενιαίος πίνακας με τα ονοματεπώνυμα 
άλων των Αξιωματικών βαθμού Αντιστράτηγου, αρχαιοτέ- 
ρων του κατηγορουμένου και αν χρειασθεί από τους αντι¬ 
στοίχους βαθμούς των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων. Σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν ο εισαγγε¬ 
λέας του στρατοδικείου κινεί τη διαδικασία της παρ, 6 του 
άρθρου 178 ΣΠΚ. 

Πίνακας 5 

Κατηγορούμενος με βαθμό Στρατηγού και αντιστοίχων 
για τους άλλους κλάδους: 

Συντάσσεται ενιαίος πίνακας με τα ονοματεπώνυμα 
όλων των Αξιωματικών βαθμού Στρατηγού, αρχαιοτέρων 
του κατηγορουμένου, εψαρμοζομένης της διαδικασίας 
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 178 ΣΠΚ. 

7. Ο Πρόεδρος του στρατοδικείου είναι υπεύθυνος για 
την τήρηση του πίνακα αυτού και την ολοκλήρωση της δια¬ 
δικασίας της κλήρωσης των στρατοδικών. 

Άρθρο 6 

Διαδικασία κλήρωσης στρατοδικών 

1. Η κλήρωση των στρατοδικών γίνεται σε τακτική δικά¬ 
σιμο του στρατοδικείου, 3μελούς ή δμελούς σύνθεσης, 
εντός του πρώτου δεκαημέρου του ιδίου μήνα, για τη δικά¬ 
σιμο του επόμενου μήνα, Η κλήρωση των στρατηδικών για 
την περίπτωση δικασίμου του πρώτου μήνα του νέου δικα¬ 
στικού έτους γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου 
μήνα δικασίμων του τρέχοντος δικαστικού έτους. 

2. Ο γραμματέας που μετέχει στη δικάσιμο κατά την 
οποία θα γίνει και η κλήρωση των στρατοδικών, φροντίζει 
και παραδίδει στον Πρόεδρο έγκαιρα κλήρους από λευκό 
αδιαφανές χαρτί, διαστάσεων πέντε επί πέντε εκατοστών 
του μέτρου, αφού προηγουμένως έχουν αριθμηθεΐ κατά 
τρόπο ώστε καθένας από αυτούς να αντιστοιχεί σε έναν 
αριθμό με τον οποίο είναι κσταχωρημένοι οι αξιωματικοί 
στο σχετικό πίνακα. 

3. Οι κλήροι διπλώνονται από τον γραμματέα παρουσία 
των μελών του στρατοδικείου κατ' ομοιόμορφο τρόπο, 
ώστε να καλύπτεται ο αριθμός αυτών και να μην διακρίνο- 
νται μεταξύ τους και τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο (κλη¬ 
ροδόχος). 
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4, Ο Πρόεδρος του στρατοδικείου μετά τη δημοσίευση 
της τελευταίας απόφασης της δικασίμου της παρ. 1 του 
Ιδιου άρθρου, πριν λύσει την συνεδρίαση και αφού εκφω- 
νήσει την ημερομηνία της δικασίμου του επόμενου μήνα 
€:ξάγει γΓ αυτήν ένα ή δύο κλήρους, οι οποίοι αντιστοιχούν 
για τη δικάσιμο αυτή σε ισάριθμους τακτικούς στρατοδί¬ 
κες με την ταυτάριθμη αρίθμηση στον πίνοκο στρατοδι¬ 
κών ανάλογο με το βαθμό του κατηγορουμένου. Στη συνέ¬ 
χεια εξάγει άλλους τρεις για τριμελή ή έξι για πενταμελή 
σύνθεση, κλήρους κατά τον Ιδιο ως άνω τρόπο, οι οποίοι 
κατά σειρά εξαγωγής τους από την κληροδόχο αντιστοι¬ 
χούν σε ισάριθμους αναπληρωματικούς στρατοδίκες. Στη 
συνέχεια ο γραμματέας καταχωρεί στα πρακτικά κατά 
σειρά τα στοιχείο αυτών που κληρώθηκαν. 

5. Για τη διαδικασία της κλήρωσης εκδίδεται απόφαση, 
αντίγραφο της οποίας παραδίδεται στον γραμματέα του 
στρατοδικείου, ο οποίος μεριμνά για την κατά το άρθρο 
157 επ. ΚΠΔ επίδοση αποσπάσματος αυτής στους Αξιω¬ 
ματικούς που κληρώθηκαν ως στρατοδίκες. Περί της επι- 
δόσεως αυτής συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό, το οποίο 
αποστέλλεται στο γραμματέα του δικαστηρίου και πρέπει 
να έχει περιέλθει σ’ αυτόν το αργότερο 5 ημέρες πριν τη 
δικάσιμο που αφορά. 

β. Κατά την επίδοση του ανωτέρω αποσπάσματος υπεν¬ 
θυμίζεται στους κληρωθέντες Αξιωματικούς η υποχρέωσή 
τους να λάβουν μέρος στην σύνθεση του στρατοδικείου 
και ότι αν δεν προσέΛθουν αδικαιολόγητα, υπέχουν την 
ποινική κύρωση που προβλέπεται από τη διάταξη του άρ¬ 
θρου 86 παρ. 2 ΣΠΚ. Περί τούτου γίνεται μνεία στο σχε¬ 
τικό αποδεικτικό επιδόσεο^ς. 

7. Αν η επίδοση καθίσταται για οποιονδήποτε νόμιμο 
λόγο ανέφικτη, η σχετική απόφαση επιοτρέφεται ανεπί¬ 
δοτη, βεβαιουμένου παράλληλα και του λόγου της μη επί¬ 
δοσης. 

Αρθρο 7 

Υποχρεώσεις Στρατοδικών - Αναπλήρωση αυτών 

1. Οι Αξιωματικοί που κληρώθηκαν υποχρεούνται να πα¬ 
ρουσιαστούν στον Πρόεδρο του στρατοδικείου κατά την 
συγκεκριμένη ημερομηνία της δικασίμου. 

2. Οι κληρωθέντες Αξιωματικοί καλούνται από τον Πρό¬ 
εδρο του στρατοδικείου να δηλώσουν αν συντρέχει οτο 
πρόσωπό τους λόγος ανικανότητας, αποκλεισμού ή εξαί¬ 
ρεσης. 

3. Για τη δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση την οποία 
υπογράφει αυτός που δηλώνει, ο Πρόεδρος και ο δικαστι¬ 
κός γραμματέας που θα εκτελέσει καθήκοντα έδρας στη 
συγκεκριμένη δικάσιμο, 

4. Εάν κάποιος από τους στρατοδίκες δεν προσέλθει 
για να λάβει μέρος στη σύνθεση του στρατοδικείου ή για 
κάποιον συντρέχει λόγος ανικανότητας, αποκλεισμού ή 
εξαίρεσης, ο Πρόεδρος για αντικατάσταση αυτού καλεί να 
συμμετάσχει στη σύνθεση, ο πρώτος κατά σειρά αναπλη¬ 
ρωματικός στρατοδίκης που είχε επιλεγεί με την κλή¬ 
ρωση. Περί τούτου συντάσσεται έκθεση ανάλογη με αυτήν 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού, 

5. Η ίδια διαδικασία αναπλήρωσης στρατοδίκη συνεχί¬ 
ζεται και σε περιπτώσεις αντικαταστάσεως και του άλλου 
τακτικού ή αναπληρωματικού στρατοδίκη. 


Αρθρο 8 

Πειθαρχική Ευθύνη Γρομματέο 

Ο γραμματέας του Στρατοδικείου αναφέρει σχετικά με 
την εκτέλεση του παρόντος στον Πρόεδρο του Στρατοδι¬ 
κείου και υπέχει πειθαρχική ευθύνη για κάθε παράβαση 
ως προς την εφαρμογή των διατάξεων αυτού. 

Άρθρο 9 

Μεταβατική διάταξη 

Ειδικά για την κλήρωση στρατοδικών για δικάσιμο που 
έχει προσδιοριστεί μετά τη θέση σε ισχύ του Προεδρικού 
Διατάγματος αυτού, η κλήρωσή τους γίνεται από το δικα¬ 
στικό συμβουλίο του στρατοδικείου, σύμφωνα με τα ορι¬ 
ζόμενα στα όρθρο 5 και 6 του παρόντος. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται και εφόσον εντός του πρώτου δεκαημέρου 
του μήνα δεν έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. 

Αρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερ^^σεως. 

Στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας αναθέτουμε τη δημο¬ 
σίευση και εκτέλεση του παρΐ^ος Προεδρικού Διατάγμα¬ 
τος. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1995 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΤΕΦΑΡΜΠΟΥΛΟΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΚΣ 
-♦- 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 455 (2) 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/ 

16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχε¬ 
τικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών 

υλών εμπορικής χρήσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ^ΑΤΙΑΣ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του ν. 1338/83 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α/34) όπως αυτές 
έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το 
άρθρο 66 του ν.1892/90 (ΦΕΚ101 /Α/90), με τα άρθρα 6 
παρ. 4 του ν. 1440/1984 και 31 του ν.2076/92 (ΦΕΚ 130/ 
Α/92) και με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν.1440/1984. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν, 
2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊική 
Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που 
περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136/Α/92). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1568/85 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α/137) όπως αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 27 του ν.2081 /92 (ΦΕΚ 164/Α). 

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Βιομ/νΙας Ενέργειας και Τεχνολογίας Α,Π.Δ15/19148/ 
22.9.95 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομη¬ 
χανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνο Βρεττό» 
(ΦΕΚ 821/Β/25.9.95}, 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προ- 
καλεΐται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 





6896 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΪ1Σ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ύψους 7.200,000 δρχ, για το έτος 1995 και 5.700.000 
5ρχ. για το 1996 και καθένα από τα επόμενο έτη, η οποίο 
βα καλυφθεί για το 1995 από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 
0723,0724 και 1725 του ηροϋπολισμοϋ Ε,Φ.43-210 «*ΕΛ- 
ΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και για το 1996 και τα επόμενα έτη 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ' 
έτος στον προϋπολογισμό του Ιδιου φορέα. 

6. Την γνωμοδότηση με αριθ. 415/1995 του Συμβου¬ 
λίου της ΕπικρατεΙας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης και 
του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής 

1. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η προσαρ¬ 
μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας πρός την οδηγία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/15/ΕΟΚ της 
5.4.93 για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπο¬ 
ρίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρή- 
σεως (ΕΕί 121/15.5.93). 

2. Το Παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στις 
εκρηκτικές ύλες όπως ορίζονται κατωτέρω: 

Ως «Εκρηκτικά» ή «εκρηκτικές ύλες» νοούνται οι ύλες 
και τα αντικείμενα που ορίζονται ως τοιαύτα στις «Συστά¬ 
σεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επι¬ 
κίνδυνων εμπορευμάτων «και περιλαμβάνονται στην 
κλάση 1 των εν λόγω «Συστάσεων». 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Συστάσεων των Ηνωμένων 
Εθνών εκρηκτική ουσία είναι στερεά ή υγρή ουσία {ή μίγμα 
ουσιών) η οποία είναι αφ' εαυτής ικανή, μέσω χημικής 
αντίδρασης, να παράγει αέριο υπό τοιαύτη θερμοκρασία 
και πίεση και με τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέοει ζη¬ 
μία στον περιβάλλοντα χώρο. Συμπεριλαμβάνονται οι πυ¬ 
ροτεχνικές ουσίες ακόμη και όταν δεν εκλύουν αέρια. 

Εκρητικό αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο το οποίο πε¬ 
ριλαμβάνει μία ή περισσότερες εκρηκτικές ουσίες. 

3. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν εφαρμόζεται: 

- στις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πυ- 
ρομαχικών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία, ή το Λιμενικό ή το 
Πυροσβεστικό Σώμα ή στις Τελωνειακός Αρχές. 

- στα πυροτεχνήματα και τα είδη πυροτεχνουργίας. 

- στα πυρομαχικά,εξαιρουμένων των διατάξεων των άρ¬ 
θρων 12 έως και 18 του παρόντος διατάγματος. 

4. Για του σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται 
ως: 

- «Συοτάσεις των Ηνωμένων Εθνών»: οι συστάσεις που 
έχει καταρτίσει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις μετα¬ 
φορές επικίνδυνων εμπορευμάτων του Οργανισμού Ηνω¬ 
μένων Εθνών, όπως έχουν δημοσιευθεί από τον εν λόγω 
Οργανισμό (Πορτοκαλί βιβλίο) και όπως τροποποιήθηκαν 
μέχρι την 5.4.1993, ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας 93/ 

15/ΕΟΚ. 

- «υλική ασφάλεια» η πρόληψη των ατυχημάτων και, 
στην αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός των αποτελε¬ 
σμάτων τους, 

- «Δημόσια ασφάλεια», είναι η πρόληψη χρησιμοποίη¬ 
σης των αντικειμένων του παρόντος διατάγματος για σκο¬ 
πούς αντίθετους πρός τη δημόσια τάξη. 

«Οπλοπώλης», είναι κάθε φυσικό η ν 9 μικό πρόσωπο, 
του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται, 


εν όλω ή εν μέρει, στην κατασκευή, το εμπόριο, την 
ανταλλαγή, την ενοικίαση, την επισκευή, η την μετατροπή 
πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. 

- Έγκριση μεταφοράς», είναι η άδεια που επιτρέπει τις 
μεταφορές εκρηκτικών εντός της Ευρωπαιϊκής Ένω¬ 
σης. 

- «επιχείρηση του τομέα των εκρηκτικών υλών»: κάθε 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο του κατέχει άδεια ή έγκριση πα¬ 
ραγωγής, αποθήκευσης χρησιμοποίησης, μεταφοράς ή 
εμπορίας εκρηκτικών υλών. 

- «Εμπορία» είναι η διάθεση με αντάλλαγμα ή δωρεάν 
εκκρηκτικών, που καλύπτονται από τις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος, με σκοπό τη διανομή ή τη χρησιμοποίηση τους στη 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- «Μεταφορό», είναι οποιαδήποτε υλική μετακίνηση 
εκρηκτικών ή πυρομαχικών εντός της Ευρωπαϊκής Ενω¬ 
σης. εκτός των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 
στην ίδια τοποθεσία. 

- «Διαμετακόμιση» είναι αυτή που ορίζεται στο όρθρο 4 
παρ. 1 του ν.2168/1993 (Α-147}. 

Αρθρο 2 

Διάθεση στην αγορά 

1. Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ¬ 
μογής του παρόντος διατάγματος, διατίθενται στην 
αγορά, κατά τις σχετικές διατάξεις της οικείας νομοθε¬ 
σίας, μόνον εφόσον ανταποκρινονται σε όλες τις διατάξεις 
του, φέρουν τη σήμανση ΟΕ όπως αυτή περιγράφεται στο 
άρθρο 7 και η πιστότητα τους έχει αξιολογηθεί με τις δια¬ 
δικασίες του παραρτήματος II. 

2. Όταν οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτον οτο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος διατάγματος καλύπτονται και 
από άλλες διατάξεις, με τις οποίες έχουν μετσφερθεί στο 
Εθνικό Δίκαιο άλλες κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν 
την επίθεση της σήμανσης «ΟΕ», τότε η σήμανση αυτή 
υποδηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ως συμμορ- 
φούμενα και προς τις διατάξεις εκείνες που εφαρμόζονται 
σε αυτά. 

Εάν όμως, σε μία η περισσότερες από τις διατάξεις αυ¬ 
τές προβλέπονται μεταβατικές περιόδοι, που επιτρέπουν 
στον κατασκευαστή να επιλέξει τις ρυθμίσεις που θσ 
εφαρμόσει κατά την μεταβατική περίοδο, τότε η σήμανση 
«ΟΕ» δηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των 
οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευστής. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφονται στα σχε¬ 
τικά έγγραφα που συνοδεύουν τα προϊόντα, τα στοιχεία 
των οδηγιών αυτών, όποκ; έχουν δημοσιευθεί στην επί¬ 
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των 
πράξεων προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
οδηγίες αυτές, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 3 

Απαιτήσεις ασφάλειας 

Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο¬ 
γής του παρόντος διατάγματος πρέπει να ικανοποιούν τις 
ισχύουσες σχετικά με αυτές βασικές απαιτήσεις υλικής 
ασφάλειας, που αναγράφονται στο παράρτημα ί του παρό¬ 
ντος διατάγματος. 

*Αρθρο 4 

Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφορμο- 
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γής τοϋ παρόντος διατάγματος, θεωρούνται ότι είναι σύμ¬ 
φωνες πρός τις βασικός απαιτήσεις υλικής ασφάλειας του 
άρθρου 3ι όταν αυτές συμμορφοϋνται πρός τα σχετικά 
εθνικά πρότυπα, με τα οποία έχουν μεταφερθεΐ στο 
Εθνικό Δίκαιο τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων τα 
στοιχεία έχουν δημοσιευθεΐ στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ο ΕΛ.Ο.Τ. δημοσιεύει τα στοιχεία των εθνικών προτύ¬ 
πων, που αποτελούν μεταφορά σε εθνικά πρότυπα των 
εναρμονισμένων προτύπων. 

Άρθρο 5 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας κρίνει ότι τα εναρμονισμένα πρό¬ 
τυπα. που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν ικανοποιούν πλή¬ 
ρως τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, τότε εισάγει το 
θέμα στην μόνιμη επιτροπή που έχει συοταθει δυνάμει της 
οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, αιτιολογώντας την άποψη του. 

Άρθρο 1 

Διαδικασία πιστοποίησης 

1. Οι διαδικασίες βεβαίωσης της πιστότητας των εκρη¬ 
κτικών υλών είναι οι ακόλουθες: 

α) είτε η εξέταση «ΕΚ» τύπου (ενότητα Β) που αναφέρε- 
ται στο παράρτημα II τμήμα 1, και, κατ' επιλογήν του κατα¬ 
σκευαστή: 

- είτε η πιστότητα πρός τον τύπο (ενότητα Γ) που ανα- 
φέρεται στο παράρτημα II τμήμα 2, 

- είτε η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας της πα¬ 
ραγωγής (ενότητα Δ) που αναφέρεται στο παράρτημα Ιί 
τμήμα 3, 

- είτε η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας του προ¬ 
ϊόντος (ενότητα Ε) που αναφέρεται στο παράρτημα II 
τμήμα 4, 

- είτε η εξακρίβωση επί προϊόντος (ενότητα ΣΤ) που 
αναφέρεται στο παράρτημα II τμήμα 5, 

β) είτε η εξακρίβωση κατά μονάδα (ενότητα Ζ) που ανα- 
φέρεται στο παράρτημα II τμήμα 6, 

2. Το Υπυργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας γνωστοποιεί οτην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, τους 
οργανισμούς που έχει επιφορτίσει με την εκτέλεση των 
διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρο- 
ντσι ανωτέρω καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που 
τους έχει αναθέσει και τους αριθμούς αναγνώρισης που 
τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επι¬ 
τροπή. 

Το Υπουργείο Βιοηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
εφαρμόζει τα ελάχιστα κριτήρια που διατυπώνονται στο 
παράρτημα III του παρόντος για την αξιολόγηση των προς 
κοινοποίηση οργανισμών. Οι Οργανισμοί που πληρούν τα 
κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από τα αντίστοιχα 
εναρμονισμένα πρότυπα θεωρούνται ότι ικανοποιούν τα 
σχετικά ελάχιστα κριτήρια. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Υπουργείο Βιο¬ 
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ότι οι ανωτέρω ορ¬ 
γανισμοί δεν πληρούν πλέον τα κριτήριο που προβλέπο- 
νται στο προηγούμενο εδάφιο, ανακαλείται η κοινοποίηση 
και ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα υπόλοιπα 
κράτη - μέλη. 

Άρθρο 

1. Η σήμανση ΟΕ πιστότητας επιτίθεται κατά τρόπον ευ¬ 


διάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε στις εκρηκτικές 
ύλες είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αε ετικέτα που στε¬ 
ρεώνεται σε αυτά, είτε τέλος, εάν οι δύο πρώτες μέθοδοι 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, στην συσκευασία Η 
ετικέτα πρέπει να σχεδιάζεται, έτσι ώστε να μην μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί. 

Στο παράρτημα IV δίδεται το πρότυπο για τη σήμανση 
ΟΕ, 

2, Απαγορεύεται η επίθεση στα εκρηκτικά σημάτων ή 
επιγραφών που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους 
τρίτους σχετικά με τη σημασία και τη γραφική παράσταση 
της σήμανσης ΟΕ. Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να επι¬ 
τίθεται στις εκρηκτικές ύλες αρκεί να μην καθιστά λιγό¬ 
τερο ορατή και ευανάγνωστη τη σήμανση ΟΕ. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8: 

α} κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης ΟΕ που 

διαπιστώνεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας - Ενέργειας 
και Τεχνολογίας συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κα¬ 
τασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντο- 
λοδόχο του, ή ελλείψει αυτού, τον υπεύθυνο για την εντός 
της Κοινότητας εμπορία του συγκεκριμένου προϊόντος, να 
αποκαταοτήσει την πιστότητα του προϊόντος, όσον αψορά 
τις διατάξεις περί σήμανσης και να θέσει τέλος στην παρά¬ 
βαση, υπό τους όρους που ορίζει το Υπουργείο Βιομηχα¬ 
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

β) αν το προϊόν συνεχίζει νο μην είναι σύμφωνο πρός τις 
σχετικές διατάξεις, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας Οφείλει να λάβει άλα τα ενδεδειγμένα μέ¬ 
τρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση οτην 
αγορά του συγκεκριμένου προϊάντος ή να εξασφαλιστεί η 
απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 8, 

Αρθρο 8 

1. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας διαπιστώσει ότι μια εκρηκτική ύλη, 
η οποία φέρει τη σήμανση ΟΕ πιστότητας και χρησιμο¬ 
ποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της, μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο την υλική ασφάλεια, λαμβάνει όλα τα κατάλ¬ 
ληλα προσωρινά μέτρα προκειμένου να την αποσύρει από 
την αγορά ή να απογορεύοει την εμπορία ή την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτής. 

Το ΥΒΕΤ ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με 
το μέτρο αυτό και το αιτιολογεί αναφέροντας ειδικότερα 
εάν η ακαταλληλότητα του προϊόντος οφείλεται: 

- στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, 

- σε κακή εφαρμογή των προτύπων ή 

- οτο ότι τα πρότυπα αυτά παρουσιάζουν κάποιο κενό. 

2, Στην περίπτωση που ένα εκρηκτικό φέρει την σή¬ 
μανση ΟΕ πιστότητας χωρίς να πληροί τους σχετικούς 
όρους, το ΥΒΕΤ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά του 
συντάξαντος τη δήλωση και ενημερώνει περί αυτού την 
Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. 

Άρθρο 9 
Συσκευοοία, 

Κατά την κυκλοφορία των εκρηκτικών υλών, η συσκευα- 
σΐα αυτών οφείλει να φέρει τις ενδείξεις που προβλέπο- 
νται στα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 4. 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρότυπα δεν ρυθμίζουν 
το θέμα των ενδείξεων, τότε οι εκρηκτικές ύλες οφείλουν 
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να φέρουν στην συσκευαοία αυτών τις ενδείξεις που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 50 της αριθ. 3329/69 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
132/Θ/89). 

Άρθρο 10 

Έγκριση Παραγωγής 

Για την παραγωγή των εκρηκτικών υλών απαιτείται όπως ο 
κςιταακευαστής αυτών εφοδιασθεί προηγουμένως με 
έγκριση παραγωγής των από την αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΒΕΤ, η οποία ελέγχει ιδίως την ικανότητα των υπευθύ¬ 
νων να εξασφαλίσουν την τήρηση των τεχνιμών υποχρεώ¬ 
σεων που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος 

Άρθρο 11 

Κυρώσεις 

1. Οποιοσδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην 
αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των άρ¬ 
θρων 2 έως 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, τι¬ 
μωρείται με πρόσημο μέχρι 20.000.000δρχ. 

Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτερω πρόστιμο διπλα- 
αιάξεται. 

2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του προϊστα¬ 
μένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.Β,Ε.Τ. 

Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την 
κυκλοφορία και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση 
στην αγορά των ανωτέρω εκρηκτικών προϊόντων με μέρι¬ 
μνα των κατά τόπους αστυνομικών Αρχών. 

3. Κάθε απόφαση που συνεπάγεται επιβολή προστίμου 
ή περιορισμούς όσον αφορά την διάθεση στην αγορά ή και 
τη θέση σε λειτουργία εκρηκτικών προϊόντων αιτιολογεί¬ 
ται επακριβώς. 

4. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται στον εν¬ 
διαφερόμενο η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουρ¬ 
γού Β.Ε.Τ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας (30) τριάντα 
ημερών απά της κοινοποιήσεοκ; τους, άλλως από τότε που 
έλαβε γνώση. 

Ο Υπουργός Β.Ε.Τ, αποφασίζει επί της προσφυγής 
εντός (60) εξήντα ημερών από της υποβολής της προσφυ¬ 
γής εις αυτόν. 

Αφού ασκηθεί η προσφυγή μπορεί ο Υπουργός Β.Ε.Τ. 
να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης, κατά της 
οποίας ασκήθηκε η προσφυγή για (30) τριάντα το πολύ 
ημέρες. Στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Β.Ε.Τ.; απο- 
ςραοίζει επί της προσφυγής εντός (30) τριάντα ημε¬ 
ρών». 

Άρθρο 12 

Έλεγχος Μεταφορών 

1. Οι μεταφορές εκρηκτικών και πυρομαχικών στις χώ¬ 
ρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρανματοποιούνται 
μόνο με τη διαδικαοΐα που προ βλέπεται στις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 
και στην περίπτωση μεταφοράς πυρομαχικών κατόπιν πω- 
λήσεως με αλληλογραφία. 

2. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις 
μεταφοράς των συγκεκριμένων εκρηκτικών και πυρομαχι¬ 
κών, δεν έχουν τον χαρακτήρα ελέγχου στα εσσωτερικά 
σύνορα αλλά διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα 
πλαίσια των συνήθων ελέγχων, που εφαρμόζονται, χωρίς 
διακρίσεις, στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊστής 
Ένωσης. 


3. Υπεύθυνες για τους ελέγχους στα εξωτερικό σύνορα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτροπή παράνομης 
διακίνησης εκρηκτικών και πυρομαχικών είναι οι Τελω- 
νειακές Αρχές της Χώρας μας, σε συνεργασία με τις κατά 
τόπον αρμόδιες Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές. 

4. Οι εμπλεκόμενες στην εφαρμογή του παρόντος δια¬ 
τάγματος Υπηρεσίες δεν δύναται να απαγορεύουν, να πε¬ 
ριορίζουν, ή να παρεμποδίζουν την εμπορία των εκρηκτι¬ 
κών και πυρομαχικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο¬ 
γής και ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτού. 

Άρθρο 13 

Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών 

1. Για τη μεταφορά εκρηκτικών, ο παραλήπτης υποχρε- 
ούται να ζητεί άδεια μεταφοράς από τη Διεύθυνση Κρατι¬ 
κής Ασφώ^ιας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΔΚΑ/ 
Υ.Δ.Τ.), υποβάΜοντας σχετικά αίτηση στην κατά τόπο αρ¬ 
μόδια Αστυνομική Αρ)ό^ του τόπου προορισμού. 

2. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ο παραλήπτης 
πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος γιο την από¬ 
κτηση των εκρηκτικών. Ο παραλήπτης θεωρείται νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εφόσον κατέχει άδεια εμπορίας ή χρή¬ 
σης εκρηκτικών, έγκριση κυκλοφορίας το)ν εκρηκτικών 
που πρόκειται να μεταφέρει και άδεια λειτουργίας εργο¬ 
στασίου ή αποθηκών, στις περιπτώσεις που η τελευταία 
απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. 

Επιπλέον, ο αϊτών την άδεια υποχρεούται να παρέχει 
στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας τις ακόλουθες πλη¬ 
ροφορίες: 

α. Τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα 
και του παραλήπτη και ειδικότερα: 

(1) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώ¬ 
νυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοι¬ 
κίας, επαγγελματική του ιδιότητα και αριθμό διαβατηρίου 
ή ταυτότητάς του, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου και 
ΡΑΧ, εφόσον υπάρχει. 

(2) Άν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: Όνομα ή εμπο¬ 
ρική επωνυμία και έδρα, καθώς και επίθετο, όνομα, ημε¬ 
ρομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό 
διαβατηρίου ή ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του 
Νομικού Προσώπου, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου και 
ΡΑΧ, εφόσον υπάρχει. 

(3) Αριθμό αδείας εμπορίας, τόσο του αποοτολέα, όσο 
και του παραλήπτη ή άλλο παραστατικό στοιχείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν τις 
απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. 

(4) Αριθμός αδείας λειτουργίας αποθηκών του παραλή¬ 
πτη ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αποθηκών τρίτων, 
που λειτουργούν νόμιμα. 

β. Τον αριθμό και την ποσότητα των μεταφερομένων 
εκρηκτκών. 

γ. Λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων εκρηκτι¬ 
κών, καθώς και τα μέσα αναγνώρισής τους, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του αριθμού αναγνώρισης, όπως αυτός καθο¬ 
ρίζεται στις ^Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών», 

δ. Τις πληροφορίες, σχετικά με την τήρηση των όρων 
της εμπορίας, όταν υπάρχει εμπορία. 

ε. Το μεταφορικό μέσο και τη διαδρομή. 

στ. Τις προβλεπόμενες ημερομηνίες αναχώρησης και 
άφιξης. 

ζ. Τα ακριβή σημεία διέλευσης κατά την είσοδο και 
έξοδο από τα κράτη μέλη. 
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η. Την ακρ(βή διεύθυνση του αποθηκευτικού χώρου 
ατον τόπο προορισμού. 

4, Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας εξετάζει εάν συ¬ 
ντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου, καθώς και εάν πληρούνται οι απαιτή¬ 
σεις υλικής και δημοσίας ασφαλείας για την πραγματοποί¬ 
ηση της μεταφοράς και σε θετική περίπτωση χορηγεί την 
άδεια. Εάν έχει αμφιβολίες για την ικανότητα του παραλή¬ 
πτη για την απόκτηση των εκρηκτικών, διαβιβάζει τις σχε¬ 
τικές πληροφορίες στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενω¬ 
σης, η οποία εισάγει αμέσως το θέμα προς συζήτηση στην 
επιτροπή του άρθρου 18 του παρόντος διατάγματος. 

6. Στην άδεια μεταφοράς μνημονεύονται οι πληροφο¬ 
ρίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3. Η 
άδεια συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείου προορι¬ 
σμού τους, αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται από τον πα¬ 
ραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση η άδεια επιδεικνύεται στις 
αρμόδιες Αρχές, εφόσον ζητηθεί. 

6. Ειδικά, όταν οι μεταφορέςγίνονται μεταξύ προσώπων 
που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, σύμφωνα με την ανω¬ 
τέρω παρ, 2, για την απόκτηση εκρηκτικών και η αρμόδια 
για την χορήγηση της αδείας Διεύθυνση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης κρίνει ότι για τις εν λόγω μεταφορές δεν 
επιβάλλονται ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας, 
μπορεί να χορηγεί, αντί της αδείας της παρ. 1, ειδική 
άδεια μεταφοράς εκρηκτικών εμπορικής χρήσεως ισχύος 
μέχρι δύο ετών η οποία μπορεί να ανακληθεΐ ή να ακυρω¬ 
θεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο 
της ανωτέρω αδείας συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι τον 
προορισμό τους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών, εφόσον ζητηθεί. Πριν από κάθε μετα¬ 
φορά, ο κάτοχος της αδείας αυτής γνωστοποιεί στην ανω¬ 
τέρω Υπηρεσία τα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα, 
όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3 καθώς και τα στοι¬ 
χεία των εδαφίων β, γ και δ της ίδιας παραγράφου. 

7. Οι παραλήπτες ή οι ουναλλαοσόμενοι στον τομέα των 
εκρηκτικών υποχρεούνται να παρέχουν στις Αρχές του 
κράτους μέλους αναχώρησης, καθώς και του κράτους μέ¬ 
λους διαμετακόμισης, εφόσον το ζητήσουν, κάθε χρήσιμο 
στοιχείο που κατέχουν, σχετικά με τις μεταφορές εκρη¬ 
κτικών. 

8. Οι ενεργούντες μεταφορές εκρηκτικών, χωρίς την 
άδεια που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, τιμωρούνται 
με τις ποινές του άρθρου 2 παρ. 11 εδάφ. α του Ν. 2168/ 
1993. 


Άρθρο 14 

Διατυπώσεις μεταφοράς πυρομαχικών 

1. Για τη μεταφορά πυρομαχικών από την Ελλάδα σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζο¬ 
νται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 26 
Ν. 2168/1993. Ο κατάλογος των πυρομαχικών που προ- 
βλέπεται από την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου κοινοποιεί¬ 
ται ατούς οπλοπώλες, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του ίδιου άρθρου. 

2. Δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά περιορισμένου 
αριθμού φυσιγγίων από κυνηγούς ή σκοπευτές, για την 
άσκηση της δραστηριότητάς τους. Ειδικότερα, ο ανώτε¬ 
ρος αριθμός φυσιγγίων που επιτρέπεται να μεταφέρουν οι 
σκοπευτές χωρίς άδεια ορίζεται σε διακόσια (200) φυσίγ¬ 


για για κάθε όπλο και για αριθμό όπλων που δεν υπερβαί¬ 
νει τα τρία. 

3. Οι ενεργούντες μεταφορές πυρομαχικών χωρίς άδειο 
τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 
2168/1993. 


Αρθρο 15 
Διαμετακόμιση 

Για τη διαμετακόμιση των εκρηκτικών και πυρομαχικών, 
που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
2168/1993 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομέ- 
νων Υπουργικών Αποφάσεων. 

Άρθρο 16 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρ¬ 
θρου 13 του παρόντος, οι άδειες μεταφοράς ή διαμετακό¬ 
μισης του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν 
μόνο για τα είδη, τις ποσότητες, το χρόνο και τον τόπο που 
αναφέρονται α’ αυτές και χρησιμοποιούνται μία μόνο 
φορό. Αν δεν γίνει χρήση των ανωτέρω αδειών μέσα ατον 
προβλεπόμενο χρόνο, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να 
δηλώσουν τούτα στην αρχή που τις εξέδωσε, υποβάλλο¬ 
ντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

2. Αντίγραφο των αδειών που προβλέπονται από το πα¬ 
ρόν προεδρικό διάταγμα κοινοποιείται στην Γ ενική Διεύ¬ 
θυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών για την 
άσκηση της αρμοδιότητας τους, καθώς και στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αερο¬ 
πορίας, εφόσον η μεταφορά πρόκειται να γίνει με πλοίο ή 
αεροπλάνο, αντίστοιχα, για τη λήψη των αναγκαίων μέ¬ 
τρων ασφαλείας. Προς τον αυτό σκοπό οι αρμόδιες τελω¬ 
νειακός και λιμενικές αρχές, καθώς και η Υπηρεσία Πολιτι¬ 
κής Αεροπορίας υποχρεούνται να παρέχουν αμέσως η μία 
στην άλλη, καθώς και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, 
κάθε στοιχείο που κατέχουν σχετικά με τις μεταφορές 
εκρηκτικών ή πυρομαχικών, 

3. Οι κάτοχοι αδειών μεταφοράς εκρηκτικών ή πυρομα¬ 
χικών στη χώρα μας υποχρεούνται, πριν διαθέσουν τα είδη 
αυτά στους τελικούς παραλήπτες τους, να τα μεταφέρουν 
πρώτα στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησής 
τους που λειτουργούν οϋμφ(ι)να με τις κείμενες διατάξεις. 
Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι αποθηκευτικοί χώροι ή οι 
υπάρχοντες δεν επαρκούν, άδεια μεταφοράς δεν χορη¬ 
γείται. 

4. Οι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των μεταφο¬ 
ρών υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρο ασφαλείας, 
που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς για τη 
μεταφορά επικινδύνων ειδών και τις διατάξεις της Ελληνι¬ 
κής νομοθεσίας, καθώς και αυτών που αναφέρονται οτις 
σχετικές άδειες ή υποδεικνύονται εγγράφως από τις αρ¬ 
μόδιες αστυνομικές, λιμενικές ή τελωνειακέ αρχές. 

5. Σε περίπτωση σοβαρής απειλής ή διατάραξης της δη¬ 
μόσιας ασφάλειας, λόγω της παράνομης κατοχής ή παρά¬ 
νομης χρήσης εκρηκτικών ή πυρομαχικών που υπάγονται 
στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης, με απόφασή του, δύναται να λάβει κάθε 
αναγκαίο μέτρο, σχετικά με τη μεταφορά εκρηκτικών ή 
πυρομαχικών για τη πρόληψη αυτής της παράνομης κατο¬ 
χής ή ΧΡήοης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρ¬ 
θρου 12 έως και 15 του παρόντος διατάγματος. 
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Γκϊ την απόφαση αυτή, ενημερώνονται οι ουναρμόδιες 
Υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομι¬ 
κών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τε¬ 
χνολογίας και Μεταφορών - Επικοινωνιών. Για τη λήψη 
των ανωτέρω μέτρων τηρείται η αρχή της αναλογικότητας 
και δεν μπορούν αυτά να αποτελούν μέσον αυθαίρετης ει¬ 
σαγωγής διακρίσεων ή καλυμμένο περιοριομό στο εμπό¬ 
ριο μεταξύ των κρατών - μελών. 

Τα θεσπιζόμενα ο)ς άνω μέτρα κοινοποιούνται χωρίς κα¬ 
θυστέρηση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την ενημέρωση των λοιπών κρατών μελών. 

6. Οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών που λει¬ 
τουργούν στη χώρα μας υποχρεούνται να τηρούν βιβλία 
των εργασιών τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
6 παρ. 6 του Ν. 2168/1993. Από τα βιβλία αυτά πρέπει να 
προκύπτει αμέο(ι>ς και με σαφήνεια η ταυτότητα του κατό¬ 
χου των εκρηκτικών. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεού- 
νται να διατηρούν τα εν λόγω βιβλία τουλάχιστον επί δέκα 
έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους, μέσα στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχωρηθείσα εργασία, 
ακόμη και αν η οικεία επιχείρηση έπαυσε τις δραστηριότη- 
τές της. 

Τα ανωτέρω βιβλία είναι αμέσως διαθέσιμα σε κάθε 
έλεγχο των αρμοδίων αρχών. 

7. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1,4 και 6 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και των αποφάσεων, που εκδί- 
δονται β^ει της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρούνται με 
φυλάκιση και χρηματική ποινή. 

Άρθρο 17 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

Προβλεπόμενη από το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2168/ 

1993 Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και μέ¬ 
χρι συστάσεώς της, η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας εί¬ 
ναι αρμόδια για τη συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών, 
σχετικών με τη διακίνηση πυρομαχικών και εκρηκτικών 
υλών και την εφαρμογή των προβλεπομένων από τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 12 έως και 15 του παρόντος διατάγμα¬ 
τος διατυπώσεων. 

2. Η ανωτέρω Υπηρεσία, θέτει στη διάθεση των άλλων 
κρατών μελών και της Επιτροπής τις πληροφορίες που 
διαθέτει για τις επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών 
υλών, που έχουν σχετικές άδειες ή εγκρίσεις. 

3. Για τις πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές πυρο¬ 
μαχικών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 
28 παρ. 1 και 2 του Ν. 2168/1993, 

4. Γ ια τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος δια¬ 
τάγματος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κανονι¬ 
σμού 1468/1981 ΕΟΚ και ιδιαίτερα οι διατάξεις περί εμπι¬ 
στευτικότητας. 

Άρθρο 18 

1. Για την εξέταση των θεμάτων των σχετικών με την 
εφαρμογή της 93/15/ΕΟΚ, οι εκπρόσωποι στην επιτροπή 
που προβλέπεται από το άρθρο 13 της Οδ, 93/15/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, για την εξέταση των θεμάτων των σχετι¬ 
κών με την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Οδη¬ 
γίας, ορίζονται από τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας 
& Τεχνολογίας και Δημοσίας Τάξεως. 

Για τα καθήκοντα των εκπροσώπων και τα θέματα αρμο¬ 
διότητας και λειτουργίας της επιτροπής ε(ραρΜάζοντοι οι 
διατάξεις του άρθρου 13 της προαναφερομένης Οδη¬ 
γίας. 


Η διαδικαοίο του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ιδίως 
για να ληφθούν υπόψη, οι μελλοντικές τροποποιήσεις των 
«^Συστάσεων» των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 19 

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος Π. Δ/τος τα παραρτήματα I (Βασικές απαι¬ 
τήσεις ασφαλείας), II (Ενότητα Β έως και Ζ), III (Ελάχιστα 
κριτήριο που πρέπει ναλαμβάνονται υπόψη εκ μέρους των 
κρατών μελών για τους κοινοποιημένους οργανισμούς) και 
IV (Σήμανση πιστότητας), τα οποία έχουν ως κάτωθι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
I. Γ ενικές απαιτήσεις 

1. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται, να παρα¬ 
σκευάζονται και να διατίθενται κατά τρόπον ώστε να πα- 
ρουσιάζουντσν ελάχιστο κίνυδο για την ανθρώπινη ζωή και 
υγεία και να προλαμβάνεται πάσα ζημία περιουσίας και 
περιβάλλοντος υπό κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες, 
ιδίως όσον αψορά τις ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και τις 
συνήθεις πρακτικές έως την στιγμή που θα χρησιμοποιη¬ 
θούν. 

2. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φθάνουν τα χαρακτηρι¬ 
στικά επιδόσεων που ορίζει ο κατασκευαστής, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιοτία. 

3. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται και να πα¬ 
ρασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να διατίθε¬ 
νται, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, κατά 
τρόπον που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περι¬ 
βάλλον. 

II. Ειδικές απαιτήσεις 

1. Εφόσον απαιτείται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
ή να ελέγχονται οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες. 
Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται υπό ρεαλιστικές συν¬ 
θήκες. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό στο εργαστήριο, οι δοκι¬ 
μές αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται υπο πραγματικές 
συνθήκες που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη χρήση: 

α) οι κατασκευαστικές και χαρακτηριστικές ιδιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, του βαθ¬ 
μού ανάμειξης και, εφόσον απαιτείται, των διαστάσεων 
και της κατανομής του μεγέθους των κόκκων 
β) η φυσική και χημική σταθερότητα της εκρηκτικής 
ύλης υπό όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες 
ενδ^εται να εκτεθεί' 
γ) η ευαισθησία σε κρούση και τριβή* 
δ) η συμβατότητα όλων των συστατικών στοιχείων, όσον 
αφορά τη χημική και τη φυσική τους σταθερότητα* 
ε) η χημική καθαρότητα του εκρηκτικού* 
στ) η αντοχή του εκρηκτικού στην επίδραση του νερού 
όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες υγρασίας 
ή παρουσία νερού και όταν οι ιδιότητες λειτουργίας του 
επηρεάζονται δυομενώς από το νερό* 
ζ) η αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες όταν 
το εκρηκτικό πρόκειται να αποθηκευθείή να χρησιμοποιη¬ 
θεί σε τέτοιες θερμοκρασίες ενώ η υλική ασφάλεια ή η 
αξιοπιστία του ενδέχεται να επηρεάζονται δυσμενώς από 
την ψύξη ή τη θέρμανση κάποιου συστατικού στοιχείου ή 
της εκρηκτικής ύλης στο σύνολό της 
π) η καταλληλότητα της εκρηκτικής ύλης για χρήση αε 
επικίνδυνο περιβάλλον (π.χ. περιβάλλον που έχει καταστεί 
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«επικίνδυνο οπό εκρηκτικά αέρια ανθρακωρυχείου, θερμές 
μάζες κ.λπ.) εφάοον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό αυ¬ 
τές τις συνθήκες' 

θ) στοιχεία ασφάλειας κατά της άκαιρης ή ακούσιας πυ¬ 
ροδότησης ή ανάφλεξης' 

ι) η ορθή γόμωση και λειτουργία της εκρηκτικής ύλης 
όταν χρησιμοποιείται κατά προορισμόν^ 
ια) οι κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, ενδεί¬ 
ξεις σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, χρήση 
και διάθεση, στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
προορισμού· 

ιγ) η δυνατότητα της εκρηκτικής ύλης, του περιβλήμα¬ 
τος ή άλλων συστατικών της να ανθίστανται στη φθορά 
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, έως την ημερομηνία 
λήξεως που ορίζει ο κατασκευαστής. 

2. Οι διάφορες ομάδες εκρηκτικών υλών πρέπει τουλά¬ 
χιστον να πληρούν επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

Α. Εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων 
α) Η προτεινόμενη μέθοδος πυροδοτήσεως πρέπει να 
εξασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και πλήρη έκρηξη της 
εκρηκτικής ύλης ανατινάξεων. Στην περίπτωση της μελά¬ 
νης πυρίτιδας επαληθεύεται η ικανότητα ανάφλεξης* 
β) οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων υπά μορφή φυσιγ¬ 
γίου πρέπει να μεταδίδουν την έκρηξη με ασφάλεια και 
αξιοπιστία από το ένα άκρο της στήλης φυσιγγίων στο 
άλλο¬ 
ν) τα ηαραγόμενα αέρια από τις εκρηκτικές ύλες ανατι- 
νάξεων που προορίζονται για υπόγειο χρήση δεν θα πρέ¬ 
πει να περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακας, νιτρώδη και 
άλλα αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα στερεά κατάλοιπα, σε 
ποσότητες επιβλαβείς για την υγεία υπό κανονικές συνθή¬ 
κες χρήσεως. 

Β. Ακαριαίες θρυαλλίδες, θρυαλλίδες ασφαλείας και 
πυροδοτικές θρυαλλίδες 

α) Το περίβλημα των ακαριαίων θρυαλλίδων, των Θρυαλ¬ 
λίδων ασφαλείας και των πυροδοτικών θρυαλλίδων πρέπει 
να έχει τη δέουσα μηχανική αντοχή και να προστατεύει δε¬ 
όντως το εκρηκτικό γέμισμα όταν εκτίθεται σε κανονική 
μηχανική καταπόνηαη* 

β) οι παράμετροι για το χρόνο καύσεως των θρυαλλίδων 
ασφαλείας πρέπει να αναφέροντσι και να ανταποκρίνονται 
προς την πραγματικότητα· 

γ) οι επιλεγόμενες ακαριαίες θρυαλλίδες πρέπει να 
μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα, να έχουν επαρκή 
πυροδοτική ικανότητα και να πληρούν τις οριζόμενες 
απαιτήσεις, ακόμα και μετά την αποθήκευση σε υγρούς 
και θερμούς χώρους. 

Γ. Πυροκροτητές (συμπεριλαμβανομένων και των 
εγκαιροφλεγών πυροκροτητών) 
α) Οι πυροκροτητές πρέπει να πυροδοτούν αξιόπιστα 
την έκρηξη των εκρηκτικών υλών οι οποίες πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτούς υπό όλες τις προβλέψι¬ 
μες συνθήκες χρήσεως' 

β) οι εγκαιροφλεφείς πυροκροτητές πρέπει να μπορούν 
να πυροδοτούνται αξιόπιστα* 
γ) η ικανότητα πυροδοτήσεως δεν πρέπει να επηρεάζε¬ 
ται δυσμενώς από την υγρασία* 
δ) οι χρόνοι καθυστέρησης των εγκαιροφλεγών πυρο¬ 
κροτητών πρέπει να είναι επαρκώς όμοιοι, ώστε ο κίνδυ¬ 
νος αλληλοεπικάλυψης των χρόνων καθυστέρησης των 
διαδοχικών χρονικών φάσεων να είναι αμελητέος· 
ε) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πυρο¬ 


κροτητών πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία <π.χ. 
ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση κΛπ.)* 
στ) τα σύρματα των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει 
να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή. Η συσκευασία των 
ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να φέρει την απαιτού- 
μενη θωράιαση κατά τυχαίας πυροδότησης από ραδιοσυ¬ 
χνότητες. 

Δ. Προωθητικές ύλες και προωθητικές ύλες πυραύ¬ 
λων 

α) Οι ύλες αυτές δεν πρέπει να πυροκροτούν ή να εκρή- 
γνυνται εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προο¬ 
ρισμό τους· 

β) οι προωθητικές ύλες πρέπει να σταθεροποιούνται γιο 
να προλαμβάνεται η αποσύνθεσή τους, εφόσον απαιτείται 
(π.χ. τα παράγωγα της νικροκυτταρίνης}· 
γ) οι προωθητικές ύλες των πυραύλων εφόσον παράγο- 
νται δια συμπίεσης ή χύτευσης δεν θα πρέπει να φέρουν 
μη προβλεπόμενες ρωγμές ή ψυσαλλίδες αερίου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

1. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση «τύπου ΕΚ>* 

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει το τμήμα της διαδικασίας 
με το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει 
και βεβαιώνει ότι ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετι¬ 
κής παραγωγής, ικανοποιεί τις αντίστοιχες διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. 

2. Η αίτηση εξέτασης «τύπου ΕΚ» υποβάλλεται από τον 
κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα 
εντολοδόχο του οε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της 
εκλογής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

- το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, 
εφόσον η αίτηση υποβόλλεται από τον εντολοδόχο, το 
όνομα και τη διεύθυνσή του, 

- γραπτή δήλοκιη ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί 
οε άλλο κοινοποιημένο οργανιομό, 

- τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σημείο 3. 

Ο αϊτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανι¬ 
σμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγω¬ 
γής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος». Ο κοινοποιη¬ 
μένος οργανισμός μπορεί να ζητά και άλλα δείγματα, εφό¬ 
σον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος 
δοκιμών. 

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολο¬ 
γείται η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που αυτό απαι¬ 
τείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή 
και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιλαμβάνει, στο 
βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση: 

- γενική περιγραφή του τύπου, 

- αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και δια¬ 
γράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυ¬ 
κλωμάτων κ.λπ., 

- τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για 
την κατανόηση των προαναφερομένων σχεδίων και δια¬ 
γραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος, 

- κατάλογο των προτύπων που ανοφέρονται στο άρθρο 
4 και τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και 
περιγραφή των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής 
για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περί¬ 
πτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα πρότυπα που 
ανοφέρονται στο άρθρο 4, 
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“ τα αποτελ^ματα των υπολογιομών (ΐχεδιασμοϋ, των 
προγματοποιηθειοών εξετάσεων, 

- τις εκθέσεις δοκιμών. 

4. Ο Κοινοποιημένος οργανισμός: 

4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύ¬ 
πος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο 
και προσδιορίζει τα στοιχεία το οποία σχεδιάστηκαν σύμ¬ 
φωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 4, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχε¬ 
διάστηκαν χωρίς να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις 
των προτύπων αυτών 

4.2. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των 
κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε 
να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία 
εφαρμόστηκαν τα πρότυπα που αναφέροντσι στο άρθρο 
4, οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πλη¬ 
ρούν τις θασικές απαιτήσεις της οδηγίας* 

4.3. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των 
κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε 
να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία ο 
κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα σχετικά πρό¬ 
τυπα. τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρμοστεί- 

4.4. συμφωνεί με τον αιτούντσ τον τόπο στον οποίο θα 
διεξαχθσύν σι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές. 

5. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις σχετικές δια¬ 
τάξεις οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί 
στον αιτούντα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Η βεβαίωση 
περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα 
συμπεράσματα του ελέγχου και τα απαραίτητα στοιχεία 
για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός προσαρτά στη βεβαίωση 
κατάλογο των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέ¬ 
λου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν χορηγεί πιστοποιη¬ 
τικό τύπου στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο ταυ 
που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εν λόγω ορ¬ 
γανισμός αιτιολογεί λεπτομερώς την άρνησή του, 

Πρέπει να προσβλέπεται διαδικασία προσφυγής, 

6. Ο αϊτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό 
που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίω¬ 
σης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκρι¬ 
μένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα 
έγκριση όταν οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεά¬ 
σουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς 
τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του 
προϊόντος. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό μορφή 
προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις χρήσιμες πλη¬ 
ροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου 
ΕΚ και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλού¬ 
νται. 

8. Οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να 
λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου 
ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των βε¬ 
βαιώσεων φυλάσσονται στη διάθέση των υπολοίπων κοι¬ 
νοποιημένων οργανισμών. 

9. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι 
εγκατεστημένος στην Κοινότητας φυλάσσει, μαζί με τον 
τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύ¬ 
που ΕΚ και των σχετικών προσθηκών για περίοδο τουλάχι¬ 
στον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατα¬ 


σκευής του προϊόντος. 

Οταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του 
είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη 
διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμο¬ 
δίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 
διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 

2. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Πιστότητα προς τον τύπο 

1. Αυτή η ενότητα περιγράφει το μέρος της διαδικασίας 
με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που εί¬ 
ναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα βεβαιώνει και δηλώ¬ 
νει ότι οι εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο 
που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και 
πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σύμανση ΟΕ σε κάθε εκρη¬ 
κτικό και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. 

2.0 κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε η διαδικασία κοταοκευής νο εξασφαλίζει την πιστό¬ 
τητα των κατασκευαζομένων προϊόντων προς τον τύπο 
που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και 
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει 
αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο τουλάχι¬ 
στον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του προϊόντος. 

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του 
είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη 
διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμο¬ 
δίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γιο τη 
διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 

4. Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιημένο οργανι¬ 
σμό, ο οποίος πραγματοποιεί ή αναθέτει σε άλλους τον 
έλεγχο του προϊόντος κατά τυχαία χρονικά διαστήματα. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει επιτόπου κατάλ¬ 
ληλο δείγμα του τελικού προϊόντος το οποίο ελέγχεται, 
ενώ επίσης πραγματοποιούνται οι κατάλληλες δοκιμές, 
όπως ορίζονται στο η στα εφαρμοζόμενα πρότυπα του άρ¬ 
θρου 4, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να ελεγχθεί 
εάν η παραγωγή ουμψωνεί προς τις απαιτήσεις της αντί¬ 
στοιχης οδηγίας. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, 
αποδειχθεί ότι ένα ή περισσότερα δείγματα προϊόντων 
δεν συμφωνούν προς τις απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλο μέτρα. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, ο κατα¬ 
σκευαστής επιθέτει, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου 
οργανισμού, το σύμβολο αναγνώρισης του τελευταίου. 

3. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την 
οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις 
του σημείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω εκρη¬ 
κτικά είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη 
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επι¬ 
θέτει τη σήμανση ΟΕ σε κάθε εκρηκτικό και συντάσσει 
γραπτή δήλωση πιστότητας. Η σήμανση ΟΞ συνοδεύται 
από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργα¬ 
νισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που 
αναφέρεται στο σημείο 4. 

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο 
σύστημα ποιότητας της παραγωγής και να διενεργεί επι¬ 
θεώρηση και δοκιμές των τελικών προϊόντων όπως προ- 
βλέπεται στο σημείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που 
αναφέρεται στο σημείο 4. 
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3, Σύστημα ποιότητας 

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο ορ¬ 
γανισμό της επιλογής του αίτηση αξιολόγησης, του συστή¬ 
ματος ποιότητας που διαθέτει για τα προϊόντα του, 

Η αίτηση αυτή περιέχει: 

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγαρία 
των προβλεπομένων προϊόντων, 

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας, 

- τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο 
και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. 

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την 
πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφε- 
ταιστη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτή¬ 
σεις της οδηγίας που ισχύουν γΓ αυτά. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμό¬ 
ζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστη¬ 
ματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών 
μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του 
συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερ¬ 
μηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φα¬ 
κέλων ποιότητας. 

Ο φάκελος αυτός περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περί- 
γραφή; 

” των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά 
την ποιότητα των εκρηκτικών, 

- των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και 
διασφάλισης της πσιότητας και των συστηματικών διαδι¬ 
κασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν, 

- των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται 
πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας 
διεξαγωγής ταυς, 

- των φακέλων ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις επι¬ 
θεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, οι 
εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ,λπ., 

- των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται 
η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των εκρηκτικών 
και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότη¬ 
τας. 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύ¬ 
στημα ποιότητας για να διαπιστώσει εόν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 και τε- 
κμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το 
αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται 
προς τις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβά¬ 
νει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα όσον αφορά την αξι- 
λόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος, Η διαδι¬ 
κασία αξιολόγησης, περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περι¬ 
λαμβάνει τα συμφέροντα του ελέγχου και την αιτιολογη¬ 
μένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να 
πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα 
ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να 
παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνει τον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα 
ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του συστή¬ 
ματος ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινό- 
μενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τρο¬ 


ποποιημένο σύστημα ποιότητας θα αξτικολουθεί να πλη¬ 
ροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά 
πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή 
του οτον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα ου- 
μπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση 
αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου ορ¬ 
γανισμού. 

4.1. Σκοπός της επιτήρης είναι να διασφαλίζεται ότι ο 
κατασκευαστής πληροί ορθώς τις υποχρεώσεις οι οποίες 
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει οτον κοινοποιημένο 
οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους 
χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθή¬ 
κευσης, και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφο¬ 
ρίες, και ιδίως: 

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας. 

- τους φακέλους ποιότητας, όπως: εκθέσεως επιθεώ¬ 
ρησης και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις 
προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π. 

4.3.0 κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά τακτά 
διαστήματα, ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο κα¬ 
τασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότη¬ 
τας: χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις οτον κατα¬ 
σκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να ανα¬ 
θέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβω¬ 
θεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον 
αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορη¬ 
γεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγ¬ 
ματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών 
αρχών για δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερο¬ 
μηνία κατασκευής του προϊόντος: 

- το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3,1 δεύτερη 
περίπτωση. 

- τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3,4 
δεύτερο εδάφιο. 

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου ορ¬ 
γανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3,4 τελευταίο 
εδάφιο και στα σημεία 4,3 και 4,4. 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί οτους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πλη¬ 
ροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότη¬ 
τας που χορηγούνται και ανακαλούνται. 

4. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων. 

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την 
οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις 
του σημείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι εκρηκτικές 
ύλες ουμμορφούνται προς τον τύπο που περιγράφεται στη 
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιθέτει 
το σήμα ΟΕ σε κάθε εκρηκτική ύλη και συντάσσει γραπτή 
δήλωση πιστότητας. Το σήμα ΟΕ συνοδεύεται από το ανα¬ 
γνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού ο 
οποίος υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται 
στο σημείο 4. 

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα 
ποιότητας γιο την τελική επιθεώρηση των εκρηκτικών υλών 
και για τις δοκιμές όπως ορίζει το σημείο 3. Υπόκειται 
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στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4, 

3. Σύστημα ποιότητας. 

3.1.0 κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο ορ¬ 
γανισμό της εκλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστή¬ 
ματος ποιότητας που διαθέτει για τις εκρηκτικές ύλες, 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία 
των σχετικών εκρηκτικών υλών. 

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας. 

- ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου 
τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. 

3.2. Στο πλαίσια του συστήματος ποιότητας, εξετάζεται 
κάθε εκρηκτική ύλη και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, 
όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά πρότυπα που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 4 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προ- 
κειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητά τους προς τις σχετι¬ 
κές απαιτήσεις της οδηγίας. Ολα τα στοιχεία, απαιτήσεις 
κοα διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να 
περιέχονται, κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα 
φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασίων και 
οδηγιών. Ο φόκελος αυτός του συστήματος ποιότητας 
επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχε¬ 
δίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. 

5. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εξακρίβωση επί προϊντων. 

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την 
οποία κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινό¬ 
τητα εξουοιοδοτημένος αντιπρόσωπός του βεβαιώνει και 
δηλώνει ότι τα εκρηκτικά που υποβλήθηκαν στις διατάξεις 
του σημείου 3 είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγρά- 
φεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την συμ¬ 
μόρφωση των εκρηκτικών προς τον τύπο που περιγράφε- 
ται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επι¬ 
θέτει το σήμα ΟΕ κάθε εκρηκτικό και συντάσσει δήλωση 
συμμόρφωσης, 

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί τις κα¬ 
τάλληλες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να εξακρι¬ 
βώσει κατά πόσο το εκρηκτικό είναι σύμφωνα με τις οι¬ 
κείες απαιτήσεις της οδηγίας, με έλεγχο και δομική κάθε 
εκρηκτικού όποι>ς ορίζεται στη σημείο 4. 

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντί¬ 
γραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχι¬ 
στον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατα¬ 
σκευής του εκρηκτικού. 

4. Εξακρίβωση με εξέταση και δομική της κάθε συ¬ 
σκευής. 

4.1. Όλα τα εκρηκτικά εξετάζονται ατομικά και διεξά¬ 
γονται κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο αναφερά- 
μενο στο άρθρο 4 πρότυπο ή πρότυπα, ή άλλες ισοδύνα¬ 
μες δοκιμές προκειμένου να επαληθευθεΐ η συμμόρφωση 
τους ηρος τον τύπο όπως περιγράφεται στην βεβαίωση 
εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. 

4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει 
να επιτεθεί το αναγνωριστικό σύμβολό του σε κάθε εγκε¬ 
κριμένη συσκευή και συντάσσει γραπτή βεβαίωση συμ¬ 
μόρφωσης σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές. 

4.3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του είναι σε 
θέση να επιδείξει, εφόσον ζητηθεί, τις βεβαιώσεις συμ¬ 


μόρφωσης του κοινοποιημένου οργανισμού. 

6. ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Εξακρίβωση ανά μονάδα. 

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την 
οποία ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι η εκρη¬ 
κτική ύλη για την οποία η βεβαίωση που ονοφέρεται στο ση¬ 
μείο 2, είναι σύμφωνη ηρος τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο 
κατασκευαστής επιθέτει το σήμα ΟΕ επί του εκρηκτικού 
και συντάσσει δήλωση συμμόρςκοσης. 

2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την εκρη¬ 
κτική ύλη και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές, που ορίζο¬ 
νται στο αναφερόμενο στο άρθρο 4 σχετικό πρότυπο ή 
πρότυπα, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να εξακρι¬ 
βωθεί η συμμόρφωσή της προς τις σχετικές απαιτήσεις 
της οδηγίας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να 
επιτεθεί το αναγνωριστικό του σύμβολο στην εγκεκριμένη 
εκρηκτική ύλη και συντάσσει βεβαίωση συμμόρωσης σχε¬ 
τική με τις διεξαχθείσες δοκιμές. 

3. Ο τεχνικός φάκελος σκοπό έχει να καταστήσει δυ¬ 
νατή την αξιολόγηση της συμμόρφιοσης προς τις απαιτή¬ 
σεις της οδηγίας και την κατανόηση του σχεδιασμού, της 
κατασκευής και της λειτουργίας της εκρηκτικής ύλης. 

Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει, στο βαθμό που απαι¬ 
τείται για την αξιολόγηση: 

- γενική περιγραφή του τύπου. 

- σχέδιο προμελέτης και κατασκευής, καθώς και δια- 
' γράμματα συστατικών μερών, συναρμολογημένων υποσυ¬ 
νόλων, κυκλωμάτων, κλπ, 

- τις απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την 
κατανόηση των προαναφερομένων σχεδίων και διαγραμ¬ 
μάτων και της λειτουργίας του εκρηκτικού ή του συστήμα¬ 
τος προσταοΐας. 

- πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
και τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και 
περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής 
για να αναποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, 
στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα πρό¬ 
τυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4. 

- τα αποτελέσματα των υπολογιστών σχεδιασμού, των 
εξετάσεων, κλπ. 

- τις εκθέσεις δοκιμών. 

Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: 

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά 
την ποιότητα των προϊόντων. 

- των ελέγχων και των δοκιμών οι οποίες θα διεξαχθούν 
μετά την κατασκευή. 

- των μέοων παρακολούθησης της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. 

- των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρη¬ 
σης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέ¬ 
σεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κλπ. 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύ¬ 
στημα ποιότητας για να διπιοτώσει εάν ανταποκρίνετσι 
στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. και τε- 
κμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας τα οποία εφαρμόζουν 
το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς 
τις απαιτήσεις αυτές. 

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τοκιλάχισΓον μέλος, το 
οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω 
προιόντ^. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


6905 


Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περι¬ 
λαμβάνει τα συμπεράσματα του ελάγχου και την αιτιολο¬ 
γημένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να 
πληροί της υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα 
ποιότητας, όπως έχει εγκριθεΐ, και να το συντηρεί ώστε να 
παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνουν 
τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύ¬ 
στημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του 
συστήματος ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινό- 
μενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τρο¬ 
ποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πλη¬ 
ροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά 
πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή 
του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συ¬ 
μπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση 
αξιολόγησης. 

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διαφαλίζεται ότι ο 
κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες 
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο 
οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους 
χώρους επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του 
παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: 

- το ςράκελο του συστήματος ποιότητας. 

- τον τεχνικό φάκελο. 

- τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρη¬ 
σης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέ¬ 
σεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κλπ. 

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανιομός διεξάγει κατά τακτά 
διαοτήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευα¬ 
στής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χο¬ 
ρηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατα¬ 
σκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξαγεί ή να ανα¬ 
θέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβω¬ 
θεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον 
αυτό είναι αναγκαίο, Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορη¬ 
γεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγ¬ 
ματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών 
αρχών για δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερο¬ 
μηνία κατασκευής του προϊόντος: 

- το φάκελο που ηροβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερη 
περίπτωση. 

- τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 
δεύτερο εδάφιο. 

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου ορ¬ 
γανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4. τελευταίο 
εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλ¬ 
λους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληρο¬ 
φορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας 
που χορηγούνται και ανακαλούνται. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟ- 
ΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

1, Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό 
που είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών εξα¬ 
κρίβωσης δεν επιτρέπεται να είναι οι οχεδιαστές, οι κατα¬ 
σκευαστές, οι προμηθευτές ή οι χρήστες των εκρηκτικών 
που επιθεωρούν, ούτε εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
των προσώπων αυτών. Δεν εποτρέπεται να επεμβαίνουν 
άμεσα ή ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι στο σχεδια- 
σμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση των 
εκρηκτικών. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατό¬ 
τητα ανταλλαγών πληροφοριών τεχνικής φύσεως μεταξύ 
του κατασκευαστή και του οργανισμού. 

2.0 οργανισμός και το προσωπικό του διεξάγουν τις δο¬ 
κιμές εξακρίβοκ^ης με την μέγιστη επαγγελματική ακε¬ 
ραιότητα και τεχνική επάρκεια και πρέπει να είναι ελεύθε¬ 
ροι από κάθε είδους πίεση και κίνητρο ιδιαιτέρως οικονο¬ 
μικής φύσεως, που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση 
τους ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, ιδίως από πρό¬ 
σωπα ή ομάδα προσώπων του ενδιαφέρονται για τα απο¬ 
τελέσματα των εξακριβώσεων. 

3.0 οργανισμός πρέπει να έχει στη διαθέση του το ανα¬ 
γκαίο προσωπικό και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις που 
θα του επιτρέψουν να εκτελέσει με κατάλληλο τρόπο τα 
διοικητικά και τεχνικά καθήκοντα που συνδέονται με τη 
διεξαγωγή των εξακριβώσεων- πρέπει, επίσης να έχει 
πρόσβαση στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για διε¬ 
ξαγωγή έκτακτων εξακριβώοεων. 

4. Το επιφορτισμένο με τις επιθεωρήσεις προσωπικό 
πρέπει να διαθέτει: 

- καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση. 

- ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών 
που διεξάγει και επαρκή σχετική πείρο. 

- την ικανότητα να ουντάοει τα απαιτούμενα πιστοποιη¬ 
τικά, πρακτικά και εκθέσεις, όπου και καταγράφονται οι 
διεξαχθείσεις δοκιμές. 

5. Πρέπει να εξαοφαλίξεται η αμεροληψία του προσω¬ 
πικού που εκτελεΐ τις επιθεωρήσεις. Η αμοιβή του δεν 
εξαρτάται από τον αριθμό των διεξαχθειοών δοκιμών ή 
από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών. 

6. Ο οργανισμός συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων, εκτός εάν το κράτος αναλαμβάνει την κά¬ 
λυψη των ευθυνών του σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή 
εάν το Ιδιο το κράτος μέλος είναι άμεσα υπεύθυνο να 
εκτελέσει τις δοκιμές. 

7. Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το 
επαγγελματικό απόρρητο (όχι όμως και έναντι της αρμο¬ 
δίας διοικητικής αρχής του κράτους όπου ασκεί τις δρα- 
στηριότητές του) στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή 
οποιοσδήποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου που την υλο¬ 
ποιεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ. 

Η οήμανοη πιοτότητας ΟΕ αποτελεϊταϊ από τα αρχικά 
«ΟΕ» και την ακόλουθη παράοταοη: 



Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της οήμανσης, 
04 αναλογίες της ανωτέρω γραφικής παράστασης πρέπει 
να τηρηθούν. 

Αρθρο 20 


θρων 11 και 16 παρ. 7, των οποίων η ισχύς αρχίζει από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος. 

Επιτρέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 η εμπορία των 
εκρηκτικών που ανταποκρίνονται στην ισχύουσα μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1994 εθνική νομοθεσία. 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Προεδρι¬ 
κού Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Δημόσιας Τά¬ 
ξης και στον Υφυπουργό Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τε¬ 
χνολογίας. 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1995 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΜΙΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 


Η εφορμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος δημοσίας τάξης 

αρχίζει από 1.1.95, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρ- ιωςηφ βαλυρακης 


ΒΙΟΜ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧ/ΠΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
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ΕβΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΕΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας 

104 32 

ί λειτουργούν καθημερινά από 8.00* έως 13.00' 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤΟΡ 

ΡΑΧ 

5234312 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τπλ.: 52,39.762 

♦ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τπλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52,48,141 

*Τμήμα ηληρο(^ρησπς: Για το δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ,: 52,25,713 - 52.49,547 


♦ Οδηγίες για δημοαιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ,: 52,48,785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ,: 52,25,761 


• Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέοου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ,: Β2,48.320 


Τιυές κατά τεύχος τπε ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα οας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Κωδκός αριβ. κστάθεοης σπ) Διψόοκ) Ταμείο 3512 


Η ετήσια συνδρομή είναι; 


Ποσοστό 5% υπ^ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για το Τεύχος Α’ 

Δρχ. 

20.000 

Δρχ. 

1.000 

β) » » 


Β’ 

» 

40.000 


2.000 

γ) » » 


Γ' 


10.000 


500 

δ) » » 


Δ· 


40.000 


2.000 

ε) » » 


Αναπτυξιακών Πράξεων 


25.000 


1.250 

στ) » » 


Ν.Π.Λ.Α. 

» 

10.000 


500 

ζ) » » 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

5.000 


250 

π) » » 


Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 


10.000 


500 

θ) » » 


Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 


3.000 


150 

ι) » » 


Α.Ε.&Ε.Π.Ε. 


210.000 


10.500 

ια) Πα όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 


110.000 


5.500 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















